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MINISTRY OF FINANCE 
(Departinent of Revenue and Insurance) 

NOTIFICATION 

CENTRAL EXCISES 

New Delhi, the 11th December 1970 
G . S . R . 2009 . -- In exercise of the powers conferred by sub - sectiong ( 2 ) and ( 3 ) 
of Section 3 of the Central Excises and Salt Act , 1944 ( 1 of 1944 ) and fi super 
session of the notifcation of the Government of India in the Ministry of Finance 
( Department of Revenue and Insurance ) No . 164 / 68 - Central Excises , dated the 
31st August, 1988 , the Central Government hereby Axes for refrigerators , water 
coolers and air - conditioners falling under sub - item ( 1 ) and ( 2 ) of Item No, 20A 
of the First Schedule to the said Act ] specified in column ( 2 ) of the Table below , 
the tariff value specified in the corresponding entries in column ( 3 ) thereof pro 
vided that for every increase or decrease in the capacity of the item specified in 
column ( 2 ) to the extent specifled in the corresponding entries in column ( 4 ) of 
the said Table the tariff value specified in column ( 3 ) shall be increased or 
decreased , as the case may be , at the rate specified in column ( 5 ) of the bald 
Table : 
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Provided further that nothing contained in this notiAcation shall apply to 

( I) a water cooler of a capacity exceeding 200 lltres per hour , and 
( 11 ) a window type air -conditioner of a copacity not exceeding 1,600 K Cal 

per hour or half ton . 


TABLE 


Description of appliance 


Serial 
No. 


Tariff 

value 
per iliit 


Extcut of variation 

in capacity 


Rate of 
Variation in 
tariff value 


( 2 ) 


(3 ) 


465 / 


Nij 


Nil 


625 / 


Nil 


Nil 


739 / 


Nil 


NII 


980 / 


Nil 


Nil 


I. Domestic refrigerator of a capacity 

(1) aut exceeding 60 litres 
( ii) exccoding 60 litres but not exceed 

ing 90 litres , , , , 
( iii) exceeding 90 litres but not exceed 

ing izo litres , , , , 
( iv ) exceeding 120 litres but not excee3 

ing 140 litres . 
( v ) exceeding 140 litres but not exceed 

ing 165 iltres . , , , 
(vi) exceeding 165 litrcy but not exceed 

ing 200 litres . . . . 
( vii) exceeding 200 litres but not exceed 

ing 250 litres , . 
( vii) exceeding 250 litros but not exceed 

ing 300 litres . . . . 
2 , Instantaneoustype water cooler of a capa 

city of 35 litros per hour . . . 


1300 / 


Nil 


Nil 


1350/ 


Nil 


Nii 


1410 / 


Nil 


Nii 


1625 / 


Nil 


Nil 


1450 


8 . 00 


150m / 


I5 . 00 


3 Storage type water cooler of a capacity of 

35 litres per hour . 
4 Window type air - couditioner of a capacity 

excecdling 1, 500 K Cal per hour but 
not exceeding 3 ,000 K Cal per hour or 
exccoding half ton but not exceeding 

onc ton . 
5 Packaged type (water cooled ) air - condi 

tioner of a capacity of 15,000 K Cel 
per hour or ton . 


One litro or a 

part theicof 
Ono litre or a part 

thereof 
Every additional 
300 K Cal per 
hour or 1 / 10 of 
a ton or a part 
thereof, 
300 K Cal per hour 
Or 1 / 10 of a ton 
or a part thereof. 


2300 / 


90 . 00 


9850 / 


120 .00 


Explanation : I — For the purposes of this notification , " capacity " 
(1 ) in relation to a domestic refrigeration , means the total volume contained 

within the Interior walls of the refrigerator with the door closed , and 
without Atments . If there is a separate low -temperature compartment, 
with an independent door, Its group volume shall be included in the 

total gross volume, 
( 11) in relation to an instantaneous type water cooler , means the rate of 

flow of water in litres per hour ( for instance , 35 ltres per hour ) when 
the water cooler works at an ambient temperature of 35 degree 
Centigrade and the water is cooled from 30 degrees Centigrade to 
12 . 5 degrees Centigrade, 
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( III ) In relation to a storage type water cooler, means the quantity of water 

that can be continuously drawn per hour from the water cooler when 
It lg worked at an ambient temperature of 35 degrees Centigrade and 
when water is full in the tank , make up water being supplied at 30 
degrees Centigr . 3 and the water being drawn from the water cooler 
at 12. 5 degrees Centigrade. For the purpose of test, full tank water 
shall be first pre- cooled to 12. 5 degrees Centigrade before water is 

drawn for test; 
( lv ) in relation to an alr -conditioner of a capacity of one ton means an alr 

conditioner which can remove or add as much quantity of heat ag is 
required for melting of one ton of water ice per 24 hours when 
operating in an ambient temperature of 35 degrees Centigrade dry 
bulb and 30 degrees Centigrade wet bulb with a room temperature 
of 27 degrees Centigrade dry bulb and 21 degrees Centigrade wet 
bulb . Heat required to melt ore ton of ice in these ambient condi 
tions is 12, 000 British Thermal Units ( RTU) which is equivalent to 
72575 kllo Calories ( K Cal) per 24 hours or 3 ,024 Kcal per hour. 
Metric unit shall be taken as 3 ,000 K Cal per hour equivalent to one 
ton and the upward or downward variation shall be 1 / 10 of a ton or 

300 K Cal per hour . 
Explanation : II. For the purposes of this notification , a water cooler with a 
tank or a reservoir of a capacity less than 25 per cent of its hourly cooling capa 
city shall be deemed to fall within the category of instantaneous type water cooler. 

[ No. 178/ 70 .1 
K . L . REKHI, Under Socy . 


वित्त मन्त्रालय 
( राजस्व और बीमा विभाग ) 

अधिसूचना 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
मई दिल्ली , 11 दिसम्बर, 1970 


साका०नि० 2009 . -- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 
1 ) की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) और ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भोर मारत 
सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व और बीमा विभाग ) की अधिसूचना सं0 164 / 68 सी०प० तारीख 
31 अगस्त, 1968 को अधिक्रान्त करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तंभ ( 2 ) में 
विनिदिष्ट ( उक्त अधिनियम की प्रथम अनसची की मद सं० 29 की उपमद ( 1 ) पौर ( 2 ) के अन्तर्गत 
माने वाले ) प्रशीतों जल शोसको और वातानुकुलकों के लिए इसके स्तंभ ( 3 ) में तत्स्थानों प्रविष्टियों 
में विनिविष्ट टैरिफ मूल्य नियत करती है परन्तु उक्त सारणी के स्तंभ ( 4 ) की तस्स्थानी प्रविष्टियों 
में विनिर्दिष्ट सीमा तक स्तंम ( 2 ) में निर्षि ट मद को पारित में प्रत्येक वृद्धि या कमी के लिए यथा 
स्थिति स्तंम ( 3) में विनिर्दिष्ट टैरिफ मूल्य उक्त सारिणी के स्तम्भ ( 5 ) में विनिर्दिष्ट दर पर वृद्धि या 
कमी की जाएगी : 

परन्तु यह बौर कि इस अधिसूचना में की कोई बात-- - 

(i) 200 लिटर्स प्रति घन्टा से अधिक की धारिता के किसी जल शीतक को, और 
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( i ) 1, 500 कि०केल० प्रति घन्टा या प्राधा टन से अधिक की धारिता के विन्डो - प्रकार 
के वातानुकूलक को लागू नहीं होगी । 

सारणी 


साचित्र का वर्णन 


सं० 


प्रति ईकाई पारिसा के विभिन्नता की टेरिफ मुल्य 
टैरिफ मूल्य 

सीमा में विभिन्नता 

की दर 


( 3) 


( 4) 


( 5) 

- -- 


___ 465/ - 


शून्य 


शून्य 


625/ - 


5 


शूम्य 


735/ - 


शून्य 


शून्य 


निम्न धारिता के घरेलू प्रशीतक 
( i ) 60 लीटर्स से अधिक . 
( ii ) 60 लीटर्स से अधिक 
किन्तु 90 लीटस से मन 

धिक . . 
( iii ) 90 लोटस से अधिक 

किन्तु 120 लीटर्स से अन 
धिक . . 
(iv ) 120 लीटर्स से अधिक 

किन्तु 140 लीटर्स से अन 
धिक . . . 
( v ) 140 लीटस से अधिक 
किन्तु 165 लीटर्स से मन 

धिक . . . 
( vi ) 165 लीटर्स से अधिक 
किन्तु 200 लीटर्स से मन 
धिक . 
( vii ) 200 लीटर्स से अधिक 
किन्तु 250 लीटर्स से मन 


980 /- 


शून्य 


शुन्य 


1, 300/ - 


शून्य 


शुन्य 


1, 350/ - 


शून्य 


शान्य 


1410/--- 


शून्य 


शुन्य 


( viii ) 250 लीटर्स से अधिक 
किन्तु 300 लीटर्स से अन 

धिक 
2 35 लीटर्स प्रतिघन्टा की धारिता . 

के साक्षणिक प्रकार के जल 
शतक 


1, 625/ - 


शुन्य 


शन्य 


1 , 450/ - एक लीटर या उसका 


8 . 00 


C . Stink 


. 


:: CALE 7 12.AIRLI 


RAA . 


1) 


+ 


+ 


+ 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


लीटर प्रति घंटाकार 
" के स्टार-प्रकार केजनक 


. . . 


) 


: 


. 


. 


. 
! 


ison fav कल प्रतिमा में 

अधिक हित 300 . 
कानप्रति घंटा से गाना 

श्रांधा टन ने ग्राधिक विन्तु १६ . . . . . 
.. अन से अधिक की धारिला . . . . 

बडा-प्रकार पावरला . . : . . . 


. 
. . 


. 


. . . . . . 
. . . . . . . : :: 


.. . 


. 


. . . ..... 


... . 


.15000क कलप्रति यंदा या 

5 टन की धारिताक, 
किये हा प्रकार का 
तित वाला र 


H 


4 


. 


PT 


. 


. 


heal 


-- 


. 


किसी भी प्रा . ... , बा , : .] किट गहन 
गीतमा नी 
पान . ट : मनका 

TEE for TE . . . . . राजा , वृन्द मन 
म उग : मम मात्रा मायाजागी 


SITE : 


स 


matok प्रकार 
( 35 लीटर नि 


. 
, 


म . . . बाद में 
मानव जलमीन 


1 . 


श्री मदन जी 


. 


ne प्रकार : ल शासन. . . मी जन ! वह गारमा अभिनन है . जो 

अलमानक मलम समय निटानिरलर लिया जागक्ता नवजह 35 डिग्री 
Fri मिान पर काम बनाको 
जल मार्ग भी 
ती नानपार का जाने वाला 

र प्रचार किया जाये 
र अन्न शीलकम : : 5 

पर दिनाला जाग । मपण ते 
प्रयोजन के लिए भी टंकी का जल नवस पल के लिए जल निकालने में 
पा - 15 . 5 डिग्री मेंटिग्रह, नक " 

या जगा. . . . . 
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( iv ) एक टम को पारिता के वातानुकूल के सम्बन्ध में वह पासातुमल मभिप्रेत है जो 

उष्मा की उतनी मात्रा निकाल या गोड़ सके जितमी प्रति 24 घंटे एक टन पल 
हिम को पिपलाने के लिये अपेक्षित है जब 27रित्री सेंटिमेट का पौर स्त्रिी 
सटिरमाई भीगर बस्व के कक्ष ताप के साथ 35 डिग्री सेटिग्रेड कबार 
36 रिमी मेंटिग्रेड पाई गल्य के किसी परिवात ताप पर प्रमलित हो । इन परिवासी 
शापों में एक टन हिम को पिलाने के लिए अपेक्षित उम्मा 12,000टिश वर्मल 
यूमिट ( बी . री० यू० ) है जो 72,575 किलो केल. ( 

f ० ) प्रति 24वंटा 
या 3, 024कि० केस० प्रति घंटा के समतुल्य है । मीट्रिक यूनिट.एक टन के समतुम्म 
3, 000 कि केस . प्रति घंटा ग्रहण की जायेंगी और उर्धक्ता तथा प्रमोबतों 

विभिन्नता एक टन की 1/ 10 या 300 कि . केल . प्रति घंटा होगी । 
इकटीकरण II:- स अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए उसफो पैटवार पीतलन पारिता 
के 25 प्रतिशत से अमन किसी पारिता को टंकीमा होस वाले किसी भी अलमीतकमी ताक्षणिक 
प्रकार के जल शीतक के प्रवर्ग के अन्तर्गत समझा आयेगा । 

[ सं. 176/ 70] 


# . ल . रेखी , अपर सचिन । 
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